PHONOLA - Mod 


PHONOLA - Mod. 5531 


H 111. 



C 1 

1.000 

PF 

C 2 

50 

PF 

C 3 

50 

pF 

C 4 

235 

pF 

C 5 

200 

PF 

C b 

200 

PF 

C 7 

0.1 

KF 

C 8 

50 KpF 

c 9 

200 

PF 

CIO 

200 

pF 

Cll 

200 

PF 

C12 

2000 

PF 

C13 

5000 

PF 

C 14 

50000 

PF 

C15 

25000 

PF 

Clb 

200 

pF 

Ci7 

10000 

PF 

Cl8 

32-32 

MF 

ci9 

25000 

PF 

R 1 

20 

KQ 

R 2 

10 

KQ 

R 3 

2 


R 4 

10 

UQ 

R 5 

1 

Ufi 

R 6 

0.2 

MQ 

R Z 

0.2 

MC 

R 8 

0.1 

liQ 

R 9 

140 

Q 

RIO 

1600 

Q 

5 

1531 



S.A. F1MI - Mod. PHONOLA 5531 - Onde medie e corte. Media ffequenza 470 kc. Potenza d'uscita 1,5 watt. 




























































































































